Hotel Golden Park Campos do Jordão 


Lazer e Serviços 


Aceita os principais cartões de crédito 
Bar de Piscina 

Berço disponível a pedido 
Estacionamento 
Estacionamento de ônibus 
Estacionamento Gratuito 
Free Wifi 

Mesa de Bilhar 

Parquinho 

Piscina 

Recepção 24 horas 
Restaurante 

Sala de Jogos 

Sala de tv 

Serviço de limpeza diário 


Grupo e Eventos 


O Golden Park Campos do Jordão possui completa estrutura para receber variados 
tipos de eventos. A Sala Araucária pode acomodar até 52 pessoas, a Sala Platanus 


pode acomodar até 48 pessoas e o espaço Lareira até 90 pessoas. 


Campos do Jordão 


A bela Campos do Jordão é procurada por turistas o ano inteiro, principalmente no 
inverno. O município é conhecido por suas belezas naturais, pelo clima ameno e por 
seu ar romântico. Que tal passar alguns dias na Suíça Brasileira? Com certeza, você 


não vai se arrepender! 


Gastronomia 


O Golden Park Campos do Jordão oferece café da manhã cortesia. São mais de 40 
opções como frutas, iogurtes, mel, cereais, geleias, ovos, queijo fresco, embutidos, 
entre outras. O hotel oferece cardápio com lanches e congelados. Essas refeições 


rápidas podem ser pedidas das 15h às 22h. 


Políticas Gerais 


- Horário do check-in: a partir das 14h. 

- Horário do check-out: até às 12h. 

- Horário do café da manhã: das 07h às 11h. 

- Room Service: das 15h às 22h. 

- Todas as tarifas são para permanência de pelo menos uma noite no hotel. 

- Reservas: a confirmação é feita mediante o pagamento antecipado de 50% do valor 
da hospedagem. Consulte o regulamento na Central de Reservas. 

- Política de Cancelamento - baixa temporada: o cancelamento sem ônus pode ser 
feito até cinco dias antes do check-in. Em casos de cancelamento fora do prazo ou de 
não comparecimento será cobrado o valor de 100% da primeira diária. 

- Política de Cancelamento - alta temporada: o cancelamento sem ônus pode ser feito 
até 10 dias antes do check-in. Em casos de cancelamento fora do prazo ou de não 


comparecimento será cobrado o valor de 100% da reserva. 


- Cobramos taxa de serviço de 10% sobre o consumo total. 


O Golden Park Campos do Jordão está situado na Rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, 2000: a poucos minutos do centro de Campos do Jordão e a 1km do Mirante 
Belvedere (Vista Chinesa) que, no alto da Serra da Mantiqueira, proporciona vista 


privilegiada da imensidão de montanhas que cercam a região. 


